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تأسست شركة رکائز الراية في الریاض, المملكة العربية السعودية لتصبح واحدة من أفضل إستشاريي وموردي الحلول . 
في مجال الأمن والسلامة وعلی نطاق واسع في مجال الشرکات والموْسسات والمدارس والقطاعات الحكومية . 
والصحية للحفاظ علیها من الکوارث الطاركة . کانت رکائز الراية من الشرکات السباقة لتطبیق . 

روية المملكة ۲۰۳۰ في سهولة الوصول الی خدمات امن والسلامة المتعددة . وأصبحت متخصصة في المجال 
من خلال تقدیم حلول متكاملة وآمنة تحت سقف واحد لجمیع آنظمة مکافحة الحریق والاستشارات الهندسية 
والدعم الفنی المتواصل ومعدات مکافحة الحریق عالية الجودة وأنظمة الانذار والحریق وأنظمة التوجیه لمخارج 
الطوارق وأنظمة الأمن والمراقبة بالاضافة للأنظمة الصوتية والمرثية والبیوت الذكية مع امكانية ربطها صوتا 


وصورة من خلال تطبیقات الجوال و الانترنت. 


> = 
> E —$ e Y ۳ : 
5 تج‎ k 8 0 
چٹ _۔‎ 1 o هد‎ X= s> 
د ےت‎ | S 3 3 0 
a جد‎ A ee 5 
= E اع سے تحت چراود ہہ‎ = a 


~ >= ۰ a > a 5 3 


A A A مج‎ = 











تنمثل رکائز الراية من [داربین ومهندسین ومصممین وفنیین موْهلین تأهیلا عالبا في مجالات 
نشاط الشركة 

ولديها الخبرة في تنفيذ المشاريع الحكومية والخاصة داخل المملكة أو خارجها وقادرين خلال هذه 
الخبرات على توفير كل الخدمات الضرورية لجميع مراحل المشاریع بدءاً من دراسة الجدوی والتصمیم 
والتخطيط حتى التنفيذ والتسليم النهائي. 

وتقدم ركائز الراية خدمات عالية الجودة في عقود التشغيل والصيانة وتحديث الأنظمة وإعادة 





تأهیلها 
بأفضل الحلول الممكنة التي تتیح لنا تنفیذ الأعمال وتسلیمها في حدود المیزانیات المتفق علیها 
بأسرع 


مدة تنفيذ ممكنة وذلك من خلال قسم متكامل بأعمال التشغيل والصيانة. 

عملت ركائز الراية خلال السنوات الماضية على فتح موارد مع أهم وأكبر المصانع والشركات 
المتخصصة 

بأنشطة الأمن والسلامة المحلية والعالمية حتى أصبح لدينا شركاء في جميع المجالات من مصنعين 
وموردين لكي تتيح لنا تقديم أفضل الخدمات ونيل رضى عملائنا من خلال تقديم أفضل الحلول بأقل 
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أن نکون الرواد في مجال الأمن والسلامة و تقديم الخدمات الهندسية المطابقة 
لكود البناء السعودي والعالمي من خلال توظف الكفاءات العالية لتجاوز توقعات 
العملاء حيث نؤمن واقعا ملموسا في حماية الأفراد والممتلكات و توفيرخدمات 
هندسية عالية الجودة ومضمونة الأداء في منطقه الخلیج والشرق الأوسط. 





النخامل في عملنا من حيث التصميم والتركيب وإختبار فعالية النظام وتشغيله حسب 
المعاييروالمواصفات الدولية والمحلية المطلوبة وصولاً لأعلى درجات الأمن والسلامة. 


آهدافنا 


نوفر الطاقات ونصنء الامکانیات من خلال ادارة المشاریع وتنفیذها ودراسة ونقییم المباني القائمة . 


نحو الإرتقاء بثقافة الأمن والسلامة للفرد والمجتمع والوعي الکامل. 


نطاق أعمالنا 


نطاق الأعمال التي تقدمها ركائز الراية تشمل كل الأنشطة المطلوبة لتنفیذ المشاریغ بکل 
Lai‏ حسب الجداول الزمنية وفي إطار الميزانية المعدة للعمل 








- الاستشارات والحلول 

تخطيط المشروع وتنفيذه -الأعمال الكهربائية- 
- التشغيل والصيانة - الأعمال الميكانيكية 
- معدات مكافحة الحريق - أنظمة الإنذار المبكر 


- الأنظمة المرثية والصوتية -أنظمة الإطفاء 
- الأجهزة السلكية واللاسلكية - ربط المباني بنظام تحكم عام 








ونتمیز رخاتز الرایة فی سرعة انجاز ومواجهه التحدیات 
والمسئوليات في كلا من : 

- تركيب وبرمجة مضخات الحريق بجميع مقاساتها ومختلف انواعها ومواصفاتها. 
- شبكة الإطفاء. 

- شبكة الرش الآلي. 

- خطوط الهايد رنت. 

- أنظمة 200 ۶۱ 

- أنظمة 602 

- جميع انظمة الفوم ( الغمر المائي ). 

- أنظمة الستائر المائية. 

- تركيب وبرمجة أنظمة الإنذار المبكر للحرائق السلكية و اللاسلكية بأنواعها 
- نظام الانذار العادی ( ,۳۲0۵۷/۲۸۲ ) 

- نظام الانذار المعنون ( ADDRESSABLE‏ ( 





الکوادر العنيت : 


تعتمد ركائز الراية علی مستوی عالي من الکفاءات المحترفة والفنیین 
المهرة بقيادة إداره ذات خبرة عالية فی تنفيذ المشاريع والصيانة مما 
أسهم في جعلها من الشركات الرائدة في مجال الأمن والسلامة. 


ك الشؤون الإدارية & 
Y‏ الفقسم الهندسی 
3 ہو 
۴ قسم إدارة المشاريع 
Y‏ قسم الصيانة 
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معدات الإنذار والحريق 
توفر رکائز اٹرابة خدمة توريد وتعبئة وصيانة الطفايات بمختلف انواعها واحجامها 
طبقا لکود البناء السعودي معتمدءة وضمن المواصفات العالمية لطفایات الحریق . 
آنواع طعایات الحریق : 


۱ - طفایه بودرة جافة ۲ - طفایة ثانی احسیبد الکریون 
۳- طفایات الها لون ؛ - طفایات البودرة السائلة 














- ترکیب وبرمجة جمیع آنواع أنظمة کامیرات المراقبة. | " 
- ترکیب وبرمجة جمیع آنواع آجهزة الانذار 
- ترکیب وتمدید وفحص جمیع آنواع الکوابل . 

- عقود الصيانة الدورية لجمیع الأنظمة . 

- والمزید من خدماتنا التركيب والصيانة المميزة وخدمة مابعد البيع . 





أنظمة كاميرات المراقبة الأنظمة الصوتية 
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Our Valued Clients 
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Jebel Ali Free Zone National Water Comp: Hotels & Resorts ۳ 


Bl 


Bassam International 
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Avalon Pharma‏ © مصرف الراجحاي 
O‏ آقالون فارما & Al Rajhi Bank‏ 





Aviation rr 


AVIATION AUSTRALIA RIYADH COLLEGE 
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شركة آل سعيدان للعقارات 
MAGRABI Al Saedan Real Estate HILLMAN‏ 


© مستشفي الدختور عبد الرحمن المشاري‎ 
Dr. ABDUL RAHMAN AL. MISHARI HOSPITAL 
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شرکة آل سعیدان للعقارات 
Al Saedan Real Estate‏ 
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شركة ركائز الراية للتجارة والمعاولات 
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شركة ركائز الراية للتجارة والمقاولات 
Rakayiz Alrraya For Trading & Contracting Company‏ 
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لأنظمة الإطفاء والإنذار للتطوير والإستثمار العقاري 
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تورید وترکیب وصيانة آنظمة الاطفاء والانذار وترکیب 
کامیرات المراقبة تصمیم واستشارات امن وسلامة 


Supply, installation & maintenance of fire extinguishing 
alarm and installation systems 
Surveillance cameras design and security consulting 
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